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LES ROSES. 



ROSA LHERITIERANEA. 

R. germiriibus ovatis, glabris ; pedunculis hispidis; foliolis ova- 
hbus, subrigidis , utrincjue glaberrimis, supra nitidis, simpliciter 
serratis; petiolis glabris; caule infra aculeato. Hjbrida, verisimiliter, 
R. Alpinas, et R. Indicas. (N.) 

ROSIER LHÉRITIER. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau ordinairement chargé d’un trés-grand nombre de 
fleurs, et dont les branches, fixées á un soutien, sont suscep¬ 
tibles de s’élever á une grande hauteur. Les rameaux adultes 
sont glabres et armes de quelques aiguillons épars, assez forts 
et recourbés; ceux destines á porter les fleurs en sont entiére- 
ment dépourvus. Les feuilles se composent de cinq , souvent 
de sept folióles, grandes, pointues au sommet, arrondies á la 
base, glabres sur les deux faces, luisantes en-dessus, également 
dentées en scie. Elles sont portees par un pétiole glabre, ayant 
á sa base des stipules larges , décurrentes, denticulées en leur 
bord, chaqué petite dent surmontée d’une glande sessile et 
rougeátre. Les fleurs naissent, plusieurs ensemble, á Fextré- 
mité des rameaux qui naissent le long des branches principales. 
Les pédoncules qui les supportent sont couverts de poils glan- 
duleux : les bractées qui accompagnent les fleurs sont ovales- 
pointues , et un peu glanduleuses au sommet- La corolle pré¬ 
sente quatre á cinq rangs de pétales qui se réfléchissent et se 
recourbent sur les étamines á-peu-prés comme dans la Rose 




















































































































































































